W 47 rocznice zgonu 


za duszę Ś. p. 


MARSZAŁKA POLSKI 


JÓZEFA 


PILSUDSAIE 


urodzonego 5 grudnia 1867 r. w Zulowie — zmarlego 12 maja 1935 r. w Warszawie 


odprawiona zostanie dnia 12 maja 1982 roku (sroda) o godzinie 8.30 


Msza swieta 


w Katedrze na Wawelu. 


RODZINA, 


D. Z. 1820/82 - K-17 (754) - 3 


